Migliori app fonometro senza pubblicità per iPhone (confronto 2026)
Confronto tra le migliori app per misurare i decibel senza pubblicità su iPhone. Scopri quali registrano le letture nel tempo e quali mostrano solo il livello dal vivo.
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Perché la pubblicità rovina un'app fonometro
Quando prendi l'iPhone per misurare il livello sonoro, l'ultima cosa che vuoi è un banner pubblicitario che lampeggia sullo schermo o un pop-up che interrompe la misurazione. Una lettura del livello di rumore richiede concentrazione, una posizione stabile e tempi precisi. La pubblicità distrugge tutte e tre le cose. Eppure la maggior parte delle app fonometro gratuite dell'App Store ne è piena. In questo confronto esaminiamo le migliori app per misurare i decibel senza pubblicità su iPhone nel 2026 e spieghiamo che cosa distingue davvero un'app utile da un gadget.
Cosa cercare in un'app fonometro
Prima di passare al confronto, è utile capire quali funzioni contano davvero. Un'app fonometro di base mostra una lettura in tempo reale dal microfono dell'iPhone in dB o dBA. È il minimo indispensabile. Le app che ti aiutano sul serio sono quelle che vanno oltre:
	Registrazione nel tempo — salvare ogni lettura con data e ora per costruire uno storico
	Funzionamento offline — funzionare senza connessione a internet, aspetto decisivo in una cantina, in un capannone industriale o in una zona rurale
	Nessuna pubblicità — un'interfaccia pulita, senza disordine visivo né interruzioni sonore
	Esportazione o condivisione — la possibilità di condividere i dati sul rumore come documentazione o per un reclamo
	Precisione — usare il microfono del dispositivo in modo corretto e mostrare misure con ponderazione A (dBA) dove serve

App 1: NoiseLedger — la scelta migliore per registrare
NoiseLedger: dB Meter Log si distingue da tutte le altre app di questo elenco perché è stata progettata fin dall'inizio come registratore di rumore, non come semplice fonometro in tempo reale. Mentre le altre app ti mostrano quanto è il livello sonoro in questo istante, NoiseLedger registra ogni misurazione con data e ora e la conserva in un archivio locale sul dispositivo.
Questo la rende la scelta ideale per chiunque debba documentare il rumore nel tempo: un operaio edile che tiene traccia dell'esposizione quotidiana, un inquilino che raccoglie prove sui vicini rumorosi o un genitore che monitora il livello sonoro vicino alla stanza del bambino. Apri l'app, tocchi per registrare e ogni lettura viene salvata con data e ora esatte. Nessun account. Nessuna connessione. Tutto resta sul tuo telefono.
L'interfaccia è pulita, essenziale e completamente priva di pubblicità. Niente banner, niente interstiziali, niente inviti a guardare video con ricompensa. Ottieni una lettura chiara, un elenco delle registrazioni e la possibilità di rivedere lo storico in qualsiasi momento.
Scarica NoiseLedger per iPhone — gratis sull'App Store
App 2: Decibel X
Decibel X è una delle app fonometro in tempo reale più curate disponibili su iPhone. Mostra un quadrante dall'aspetto professionale con letture in dBA e dBC e include una funzione di mantenimento del picco. L'interfaccia è pulita e la lettura in tempo reale è reattiva.
Tuttavia Decibel X è soprattutto un fonometro dal vivo. Non tiene un registro con data e ora come fa NoiseLedger. Puoi vedere il livello attuale e il picco, ma non esiste uno storico da consultare in seguito. Ha inoltre una versione a pagamento per alcune funzioni, e quella gratuita contiene pubblicità.
Ideale per: controllare rapidamente i livelli attuali quando non ti serve una traccia.
App 3: Sound Level Meter Pro
Sound Level Meter Pro offre un'interfaccia lineare con un display a lancetta che mostra i decibel in tempo reale. Include il calcolo della media e del picco durante una sessione, utile per misurazioni brevi. L'app è semplice e funzionale.
Il difetto è che i dati della sessione non vengono conservati come registro. Appena chiudi l'app, lo storico delle misurazioni sparisce. Richiede anche una connessione a internet per alcune funzioni e mostra pubblicità occasionali nella versione gratuita.
Ideale per: letture rapide e occasionali in un ambiente tranquillo.
App 4: NIOSH SLM
L'app NIOSH Sound Level Meter è stata sviluppata dall'Istituto nazionale statunitense per la sicurezza e la salute sul lavoro. È gratuita, senza pubblicità e pensata specificamente per la misurazione del rumore in ambito professionale. Usa la ponderazione A (dBA) e mostra la media ponderata nel tempo (TWA), importante per la conformità agli standard OSHA.
NIOSH SLM è eccellente nei contesti professionali di medicina del lavoro. Il suo limite è che non conserva un registro di più sessioni: è costruita per singole sessioni di misura con annotazioni manuali. Manca inoltre uno storico persistente da scorrere e confrontare tra giorni diversi.
Ideale per: professionisti della salute sul lavoro che necessitano di misure TWA.
App 5: Too Noisy Pro
Too Noisy Pro è pensata per la classe: mostra un indicatore visivo che cambia colore in base al livello di rumore. È divertente e coinvolgente per gli insegnanti, ma non è uno strumento di misura serio. Le letture non vengono registrate, la visualizzazione dei dB è semplificata e l'obiettivo è la gestione del comportamento, non la documentazione accurata del rumore.
Ideale per: insegnanti che gestiscono il rumore in aula, non per misurazioni o registrazioni serie.
La differenza fondamentale: fonometro dal vivo o registratore di rumore
Dopo aver confrontato queste cinque app, la distinzione più importante è tra quelle che ti mostrano la lettura del momento e quelle che costruiscono una traccia. Tutte e cinque sanno visualizzare un valore in dB in tempo reale. Solo NoiseLedger ti offre un registro con data e ora che resta salvato tra una sessione e l'altra e funziona completamente offline.
Se hai mai provato a descrivere un problema di rumore — a un proprietario di casa, all'ufficio del personale, all'amministratore di condominio o anche solo a te stesso — sai quanto sia difficile affidarsi alla memoria. «Martedì sera c'era rumore» non è una prova. Un registro che indica 78 dB alle 23:04 di martedì, 81 dB alle 23:47 di mercoledì e 85 dB alle 22:58 di venerdì mostra uno schema. Quella sì che è documentazione.
Accesso offline: perché è importante
Molte app fonometro richiedono una connessione a internet per mostrare pubblicità, sincronizzare i dati nel cloud o caricare risorse. Questo crea un problema concreto quando devi misurare il rumore in un luogo con scarsa copertura: un appartamento seminterrato, un capannone industriale, un parcheggio sotterraneo o una zona rurale.
NoiseLedger funziona interamente offline. Tutti i dati sono archiviati localmente sul tuo iPhone. Puoi misurare il rumore, rivedere il registro e costruire la tua documentazione senza alcuna dipendenza dalla rete. Non è una comodità di poco conto: per alcuni utenti è l'unico motivo per cui una determinata app è davvero utilizzabile nella loro situazione.
A chi serve NoiseLedger
NoiseLedger è la scelta giusta se ti riconosci in uno di questi casi:
	Stai documentando il rumore di un vicino, di un'attività commerciale vicina o di un cantiere
	Lavori in un ambiente rumoroso e vuoi monitorare la tua esposizione quotidiana
	Vuoi tenere sotto controllo i livelli di rumore in un luogo preciso per giorni o settimane
	Ti serve un'app che funzioni offline, senza pubblicità e senza account
	Vuoi un'interfaccia pulita ed essenziale che non ostacoli la misurazione

È la funzione di registrazione a renderla davvero utile invece che l'ennesimo fonometro-giocattolo. Trasforma il tuo iPhone da semplice display in tempo reale in un vero strumento di misura dotato di storico.
Prova NoiseLedger gratis su iPhone — senza pubblicità e senza account
Verdetto finale
La maggior parte delle app fonometro per iPhone sono misuratori dal vivo intercambiabili e pieni di pubblicità. NoiseLedger appartiene a un'altra categoria perché registra le tue letture nel tempo, funziona offline e mantiene i tuoi dati privati sul dispositivo. Se ti serve più di una lettura istantanea — se ti serve una traccia — è l'unica app di questo elenco creata per quello scopo.
NIOSH SLM è una solida seconda scelta per i contesti di medicina del lavoro, e Decibel X va benissimo per controlli rapidi. Ma per chi deve costruire uno storico del rumore sull'iPhone senza pubblicità che interrompano il lavoro, NoiseLedger è la raccomandazione più netta.
Scarica subito NoiseLedger per iPhone
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